SiteJMo 

Samp_No 

Location 

CAS_NO 

Analyte 

Example  Site 

Example  Sample  NO 

GKMSE100 

7439-96-5 

Manganese 

1786415 


ED  000552B  00067835-00001 


1786415 


ED  000552B  00067835-00002 


1786415 


ED  000552B  00067835-00003 


1786415 


ED  000552B  00067835-00004 


1786415 


ED  000552B  00067835-00005 


1786415 


ED  000552B  00067835-00006 


Total_Or_Disolved 

Result  | Result_Units 

1410 mg/kg  dry  wt 

Detected  [jlt_Quali|  Sample  Date 

Y ll-Aug-15 

SampleTime 

10:00 

1786415 


ED  000552B  00067835-00007 


1786415 


ED  000552B  00067835-00008 


1786415 


ED  000552B  00067835-00009 


1786415 


ED  000552B  00067835-00010 


1786415 


ED  000552B  00067835-00011 


1786415 


ED  000552B  00067835-00012 


MDL 

MDLJJnits 

Reporting  Limitjiorting  Limit  Ui 

Matrix 

QA_Comment 

2.01  mg/kg  dry  wt 

5.01  mg/kg  dry  wt 

Sediment 

L2  Val 

1786415 


ED  000552B  00067835-00013 


1786415 


ED  000552B  00067835-00014 


1786415 


ED  000552B  00067835-00015 


1786415 


ED  000552B  00067835-00016 


1786415 


ED  000552B  00067835-00017 


1786415 


ED  000552B  00067835-00018 


Latitude 

Longitude 

Analysis 

37.35543 

-107.84399 

iCPOE  Tot.  Rec. 
Metals 

1786415 


ED  000552B  00067835-00019 


1786415 


ED  000552B  00067835-00020 


1786415 


ED  000552B  00067835-00021 


1786415 


ED  000552B  00067835-00022 


1786415 


ED  000552B  00067835-00023 


1786415 


ED  000552B  00067835-00024 


